جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2001 رقم الصفحة من 1 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية كلية بغداد للبنات 








1 | 1421922001001 | ابرار عامر محمودحسين | 100 | 98 | 96 | 100 | نجع | 394 
3 | 1421922001003 _| الزهراء سفيان ادهام عباس ___إ 98 | 100 | 100 | 86 | نجج | 384 
4 2122001004 | امان کال زبدان م وو | وإ وو و | تس 390 
5 | 1421922001005 | اماني حارث عبداحمد | 10 | 100 | 10 | 98 | نجج | 38 
6 2 2222-2 و 5 ١‏ ذا إلا 9 1 2 اا 119 ال 357 
7 | 1421922001007_| براء علاء خليل اسماعيلى________ | 96 | 94 | 80 | 82 | نج | 2 
: قی صلا مین ريم O O E E‏ لل |1550 
9 | 1421922001009 | جنات محمود شهاب احمد | 98 | 100 | 100 | 8 | تلجع | 396 
0 | 1421922001010 | حور احمد محمد تركي 00000 | 88 | 98 | 89 | 72 | ناج | 347 
n 92001018 | 15‏ اير 100 | 0 0 | 8 ك 398 
mm sS sS aS E 2-7270 > 27 19‏ 371 
٥‏ | 1421922001020 _| رقيه وليد عيود محمد || 94 | 100 | 79 | 74 | نجج | 347 
21 2001021 1 جىزوىللن | 98 | 98 اله ص س 0 
4 | 1421922001024 | ريا فراس نزار توفيق - 364 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2001 رقم الصفحة من 2 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية كلية بغداد للبنات 









25 رياحين المسك سعد داود هيب |2 | 95 | 98 | 93 | 9% | ج | 02 


5 | 1421922001035 | ساره حميد عبد الكريم حسن ا | 94 | 94 | ا9 | 94 | نج | 373 
6 | 1421922001036 | ساره رحمن طالب حميد ____| 100 | 100 | 98 | 92 | نج | 30 
7 | 1421922001037 _| ساره علي مسلم عبد الرحمن 1 |0 100 | 100 | 95 | 100 | نجج | 395 
8 | 1421922001038 | ساره محمد ابراهيم نعمه ا | 96 _ | 6_| 74 | 73 | نج | 339 
9 | 1421922001039 | سلمى عبده محمد رشدي عبد المقصود_ | 100 | 100 | 100 | 100 | نجج | 400 
0 | 1421922001040 | سما جبار اسماعيل عبد ا | 99 | 100 | 100 | 98 | نجج | 397 
41 | 922001041 | سما حسام لفته علوان | 95 | 100 | 100 | 88 | نجج | 383 
2 | 1421922001042 | سما علي عبد عباس _____ | 92 | 8 | 10 | 80 | نجج | 30 
3 | 1421922001043 | سناريا رحمن طالب حميد________| 96 _ | 8_| 97 | 81 | نج | 3722 
4 | 1421922001044 | شاها مثنى عبد المنعم عباس ا | 96 _ | 8_| 97 | 98 | نجج | 389 
5 | 1421922001045 | شدن احمد حسين عبيد 000 | 92 | 8 | 97 | 88 | نجج | 375 
6 | 1421922001046 | شمس احمد قاسم حسين ا | 92 | 8 | 74 | 62 | نجج | 36 
7 | 1421922001047 _| شمس المنتظر ناظم غرب طاهر_____| 92 | 92 | 88 | 77 | نجج | 349 
98 96 83 58 ناجح 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


ثانوية كلية بغداد للبنات 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2001 رقم الصفحة من 3 إلى 6 





49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 


72 





| 1421922001049 | شهد علي لفته فيصل ااا | 89 | 100 | 83 | 86 | ااج 
| 1421922001050 _| شهد فادي نوري بشير ا | 97 | 100 | 98 _ | 8_| ناج 
| 1421922001051 | صفاحسن محمدحسين_ | 100 | 100 | 98 | 100 | ناج 
| 1421922001052_| صفوه سعيد حسن حسين | 100 | 98 | 94 | 84 | ااج 
| 1421922001053 | طيبه احمد قاسم عيد الله ا | 94 | 100 | 98 | 89 | ااج 
| 1421922001054 _| طييه بشار عبد الجبار طاهر ااا | 89 | 95 | 79 | 72 | ااج 
| 1421922001055 | طييه محمد عبود حميد | 100 | 99 | 63 | 71 | ااج 
| 1421922001056 | عسل اسعد قاسم زامل | 96 | 100 | 95 | 8 | تجح 
| 1421922001057 _| عسل انس مازن حسين ا | 94 | 94 | 94 | 63 | ااج 
عمل بهاء حصن عبد ا ا 9 | 0 | 91 | 84 | تهج 





_ 1421922001059_| علاحسين علي محمد حسين _ 1 | 94 | 100 | 99 | 92 | شيع | 
_ 1421922001060 | غدير هشام صبري محمد ااا | 92 | ا9 | ه6 | 6 | شيع | 
| 1421922001061 | غسق ايهاب حسن عبد الرحمن _____ | 100 | 100 | 97 _ | 9 | نام 
| 1421922001062 | غسق علاء قالح مهدي ا | 98 | 100 | 94 | 88 | ناج 
| 1421922001063 _| فاطمة الزهراء يونس عبد الرحمن يونس | _ وم | 96 | 85 | 55 | نع | 
_ 1421922001064 | فاطمه احمد حميد فهد ا | 96 | 98 | 96 | 92 | اج 
_ 1421922001065 | فاطمه حسام حسين رميض اا | 94 __| 97 | 98 | 77 | اج 
_ 1421922001066 | فاطمه رعد علوان خضير 1 | 98 | 100 | 97 | 96 | ااج 
_ 1421922001067 _| فاطمه عزمي محمد حسين ا | 96 _ | 8_| 73 | 55 | اج 
_ 1421922001068 | فاطمه قيس جبار كاظم ا | 95 | 0 | 50 | 42 | مل 
| 1421922001069 | فاطمه مثنى شامل خلف ا | 92 | 87 | 72 | 62 | ناج 
| 1421922001070 ]| فرح رسول جمال على ________| 95 | 8 | 80 | 79 | ناج 
0071 | في كمال محمد سرحان | 98 | 99 | 95 | 76 | اج 
a? 78 87 100 97‏ 


1421922001072 


قمر ضياء باقر محمد 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


358 
393 
398 
376 
381 
335 
333 
372 
345 
369 
385 
320 
388 
380 
325 
382 
366 
391 
322 


313 
352 
368 
362 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


ثانوية كلية بغداد للبنات 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2001 رقم الصفحة من 4 إلى 6 





73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 


92 
93 
94 
95 
96 





| 1421922001073 | كوثر علي محمد علي | 100 | 100 | 99 | 100 | ناج 
| 1421922001074 _| لارا سنان رعد عبد الغفار___ | 99 | 96 | 85 | 76 | ااج 
| 1421922001075_| لانا فراس اسماعيل قربان علي ا | 99 | 98 | 98 | 77 _ | ااج 
| 1421922001076_| لجين مهدي سهام مهدي ا | 100 | 100 | 100 | 100 | ناج 
| 1421922001077 _| ماريا احمد عدنان محمد ا | 98 | 100 | 100 | 98 | ااج 
| 1421922001078 | مارياميثم عباس هادي 1 | 98 | 99 | 95 | 91 | تجح 
| 1421922001079 | مايا ضياء عيود عيد الله | ا91 | 99 | 76 | 78 | تجح 
| 1421922001080 | مروج سرمد سعدي سليمان ا | 92 | 98 | 94 | 63 | ااج 
| 1421922001081 | مروه حميد عبد الحسين كريم_ ا | 96 | 98 | 70 | 62 _ | ااج 
| 1421922001082 | مريم احمد شريف غضبان_ __| 95 | 100 | 88 | 63 _ | تجح 





_ 1421922001083 | مريم دريد محمد جابر حسن ا | 95 | 99 | 100 | 99 | اج 
_ 1421922001084 | مريم عصام مصطفى يونس ا | 99 | 100 | 99 | 57 | اج 
| 1421922001085 | مريم علي عيسى عباس 0000 | 99 | 100 | 100 | 100 | نجع | 
| 1421922001086 | مريم قيس جبار كاظم ااا | 96 | 96 | 78 | 85 | ناج 
| 1421922001087 ]| مريم مثنى عبد الرضا حسين ______| 97 | 98 | 72 | 6 | ناج 
_ 1421922001088 | مسك محمد كريم كاظم ااا | 98 | 98 | 90 | 80 | اج 
_ 1421922001089 _| ملاك زاهر نوري محمد تقي 100 | 96 | 100 | 99 | 90 | اج 
_ 1421922001090 _| ملاك زهير فاضل عبد الحسين اا | 87 | 87 | 69 | 42 | مل 
_ 1421922001091 _| ملك مصطفى حميد جاسم ااا | 98 | 93 | 85 | 60 | اج 
_ 1421922001092 | موج وليد عباس عبدالحسن ا | 97 | 99 | 98 | 10 | اج 
| 1421922001093 | ميرا وسام فوزي محمد سليم اا | 97 | 98 | 94 | 85 | اناج 
| 1421922001094 | ميسره احمد مهدي محمد | 100 | 100 | 100 | 98 | ناجم 
_ 1421922001095 | ميناحسنين موسى جعفر ____| 98 | 100 | 86 | 58 | اج 
a? 73 97 98 92‏ 


142192206 





مينا صباح فاضل حمود 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


399 
356 
372 
400 
396 
383 
344 
347 
326 
346 
393 
355 
399 
355 
363 
366 
385 


336 
394 
374 
398 
342 
360 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


ثانوية كلية بغداد للبنات 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2001 رقم الصفحة من 5 إلى 6 





100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 





7 | مینا عامر جواد شويل 
9 | مينا مؤيد محمد باقر محمد مهدي 
0 | مينا هيثم كاظم محمد جواد 
1 أ مينه نوفل عبد الواحد داغر 
به 
رال 





5 | نسمه علي صلاح علي 


1421922001106 





نور الزهراء فراس عبد الامير كاظم 





" 


جح 
جح 


6 | 6 | 92 | 54 | اج 
06 94 | 6 | 99 | 86 | اج 
. 8 | 99 | 10 | 10 | اچ 
5 | 94 | 9 | 62 | اج 
0 | 10 | 5 | 6 | اج 
0 | 98 | 0 | 69 | تهج 
8 | 100 | 100 | 94 | ااج 
| 9 )| 8 | 64 | 34 _ 

| 93 | 8 | 84 | 69 | تم 
| %6 | 9 | 10 | 100 | تم 


_ 1421922001107_| نور الهدى رائد عبد الحي البراهيم ا | 75 | 100 | 79 | 64 | ااج 
_ 1421922001108_| نور علي كاظم محمد ااا | 99 | 100 | 98 | 92 | ام 
| 1421922001109_| نور علي هادي اضر ا | 97 | 100 | 100 | 91 | اج 
_ 1421922001110 | نور عمار ابراهيم مجيد ااا | 98 | 98 | 97 | 8 | ااج 
_ 22001111 || نور فاطمه سعيد عزيز طلب ا | 89 | 96 | 6 | 70 | اج 
| 1421922001112_| نوراسعد عصام محمد علي | 98 | 10 | 94 | 8 | اج 
_ 1421922001113_| هيا محمد عبداله راضي ا | 98 | 100 | 100 | 100 | ااج 
_ 1421922001114 | ودق امجد كاظم مجيد ااا | 99 | 98 | 100 | 100 | اام 
| 1421922001115 | يارا محمد سعد الدين محمد شفيق ___ | 96 | 100 | 100 | 100 | اام 
_ 1421922001116_| يارا هادي نعيم خلف ااا | 95 | 98 | 86 | 79 | ام | 
| 1421922001117 _| يقين سعد حسين خليل ااا | 95 | 96 | 6 | 64 | اج 
_ 1421922001118_| يقين ضياء جعفر قير ااا | 94 | 98 | 95 | 8 | ااج 
ناجح 


142192209 


يقين فالح مجمان لفته 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


100 100 100 99 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


338 
375 
397 
349 
391 
357 
392 


344 
395 
318 
389 
388 
391 
351 
380 
398 
397 
396 
358 
351 
385 
399 








مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 2001 رقم الصفحة من 6 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة ثانوية كلية بغداد للبنات 


E‏ ازاون .| النسبةالنوية 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


